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OGGETTO: Comune <fi Maraca.agonis. Rete idrica entente in loca.ita Torre del.e **«.. Richiesta chiariment. 

Con I, condone pervenuta a ^ *«« in data 16 *™£™ K^S 
U Comune dl Maracalagonls rlnnova ad ABBANOA Spa .a richiesta dl presa In consegna . gestione 
localfta "Torre delle Stelle". 

Al riguardo si evidenzia quanto segue. 

delta convenzione e dal relative disaphnure » 

venti di ordlnarla e straordinaria manutenzione mirati ad assicurame la conservazione. 

.„^=^^^^ 

idrica del Comune di Maracalagonis sollevando detto Comune dai relabv, onen. 
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Auioritd d'AmbHo de((a Sarde$na 



Sefvizio Amministrazione 



A tal propositi si precisa che ABBANOA Spa dovra prowedere alia rlcognizione delle infrastrutturc, in contrad- 
dictorio con i tecnici del Comune, individuando lo stato di consistenza delle stesse, da affidare al Gestore del SerwJo 
Idrico Integrate, predsandone lo stato di funzionamento. 

A conclusions delta procedura il Gestore, il Comune e I'Autortta d'Ambito prowederanno a sottoscrivere I «At- 
to di trasferimento delta Gestione" legittlmando I'effettivo passaggio di gestione. 

51 chiede pertanto, di valutare nell'ambito delta ricognizione quali siano gll eventual! impediment! che ostaco- 
lano la presa in gestione della rete idrica cosi come richiesto dal Comune. 

Si resta in attesa di un soUecitb riscontro. 

Cagliari, li 17ottobre201t 
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